Airport Descriptions 


RAMONA (RNM) 
CT- 119.875 ★© 
AXIS 132.025 
1395 *L 50 122.95 



+ 


BROWN (SDM) 

CT- 128.25 ☆© 

AXIS 132.35 
526 *L 80 122.95 
RP 8R, 26R 


★ 


\ 


FAIXBROOK (L18) 
AWOS-3 118.425 
708 *L 21 123.05 © 

RP36 




